338             Ausgleichsvorgange-in nicht stationaren Stromkreisen.
Fiir t = Q ist pc==pII==09 und iL — Q, daher
a)              >&L
RQ    dt    '
daher pgj—Q, wenn R0==Zj ist.
Der Vorgang laBt   sich nun  wie  folgfc untersuchen,  z. B. fiir Schaltung 229 a.
Aus GL 454 ergibt sich nach pc geordnet
(R. +Z,)         ° C0L0 (R0
Setzen wir gleich den Wert RQ—Zf  ein  und betrachten   eina
Welle konstanter Hohe ply fur die -~ = 0 ist? so wird
dt
-dt*       dt
deren Losung ist
worin
i rz   ,  z.
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Sind die Wurzeln reeU, so ist die Ladung aperiodisch, sind sie imaginar, so ist sie oszillierend.
Im ersten Fall erhalten wir folgende Bestimmung der Kon-stanten. Pur < = 0 ist pc = 0, und infolge der gewahlten GroBe von R0 auch pe/=0. Die erste Bedingnng liefert
Die zweite ergibt, da nach der ersten der beiden GL 454
pe,=-pf+Pc + R0c0^ichen, kann1) durch Vereinigung von Wider-stand mit einer Drosselspule und einem Kondensator gelost werden, s. Fig. 229 a und b.
